Эндоконтроллер передает ботоделам с Двача что если обычные аноны не получат доступ к GPT4 или хотя бы к Claude 2 то их новыми ботами никто не будет пользоваться. Не потому что они говном будут (хотя кто это узнает?) а потому что просто у обычных анонов не будет доступа к GPT4/Claude 2.